kapitan W. P. 


przeżywszy lat 53, zasnął w Panu dnia 23 lutego 1940 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Krzeszowicach na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w Krzeszowicach w nie- 
dzielę dnia 25 b. m. o godzinie 3 po południu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w Krzeszowicach w poniedziałek dnia 26 b. m. o godzinie rano w kościele parafialnym. 


> 64 

ZAKŁAD C O N C O D | Ą Drukarula Związkowy w Krakowie. ul. Mikołajska 13 
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POGRZEBOWY LNE 

oe JANA WO GO 


Kraków. pl. Szezepanski 2. Telefon 103-391 


